Za spokój duszy ś. p. 


Dra MIGRAŁA KŁADIJA 


długoletniego naczelnego lekarza Szpitala 00. Bonifratrów w Krakowie 


jako w czwartą rocznicę Śmierci 


odbędzie się 


we środę dnia 9 lutego 1938 o godzinie 9 rano w kościele O0. Bonifratrów 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które Rodzinę, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego oraz pobożną Publiczność zaprasza 


Konwent 00. Bonifratrów w Krakowie. 


zaktao o „CONCORDIA 
PORE. JANA WOLNEGO 


